جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 4009 رقم الصفحة من 1 إلى 8 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الرجاء المسائية للبنين 









_ 1421914009001 _| ابراهيم محمد مهدي محمود ا | 50 | 65 | 56 | 57 | ااج 
| 1421914009003 | احمد حسن ورور كنان ا | 38 | 6 | 63 | 60 | سل | 
| 1421914009004 _| احمد رياض علي فاضل | 50 | 54 | 35 | 52 | مس | 0 
| 1421914009005 | احمد سعدي حسن منصور ا | 50 | 66 | ضغ | 34 | مس | 0 
| 121914009007_| احمد عماد الدين رشيد سعد ا | 50 | 57 | 39 | 33 | مس | 0 
. 1421914009008_| احمد عيسى حسين عيسى ا | 39 | 51 | %2 | 24 _ 
_ 1421914009010 | احمد يوسف شبوط رشود 00000 | 32 | 42 | 24 | 26 _ 

| 09011 || احمد جواد كاظم جبار ااا | 50 | 50 | 52 | 66 | نجج | 28 
| 1421914009012 _| الحسن عبد الكريم مسلم ميزر ا | 50 | 50 | 37 | 3 | مس | 0 
0 | 1421914009014 _| امير سلام سالم سلمان ااا | 6 | 67 | 78 | 55 | نجج | 268 
| 1421914009015_| امير سهيل نجم عيود ااا | 50 | 58 | 50 | 50 | نجج | 208 
2 | 1421914009016 _| امير ظاهر حبيب قجر ___| 38 | 50 | 34 | 5 | س | 0 
3 | 121914009017 _| امير مصطفى عباس جسام _| 50 | 50 | 50 | 39 | مس | 0 
4 | 1421914009018 _| اياد جلال زكريا شرجي ااا | 59 | 62 | 28 | 50 | مسل | 
5 | 1421914009019 | ايمن حيدر عبد الهادي حمد 00 | 50 | 42 | 4 | 35 

6 | 1421914009020 _| باقر طارق مزعل عبدالرضا ______| 50 | 61 | 29 | 783 | مس | 0 
7 | 914009021 | تحسين حسن علي جمعة ااا | 50 | 55 | ا5 | 62 | نجج | 218 


9 | 1421914009029 _| جطر الصادق صلاح خلق حمدان | 50 | 52 | تس 2 









نا PION‏ زإتن | © | ل- | 66 | فى 


A 
سے‎ 





1 | 1421914009025 | حاتم كريم حميدي سلطان 


0 | 1421914009024 _| جعفر حيدر موسى عكير | 35 | 30 | 
23 | 1421914009028 | 27 ]| 5 | 6 | سل | مك 





4 | 1421914009030 | حسن علي عبدالامير داود 61 57 61 50 تاج 229 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4009 رقم الصفحة من 2 إلى 8 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الرجاء المسائية للبنين 


إسلسل] ‏ لاقم اامتحتي ] _ اسملطفب ]| العية | _الانطيزية | _لرياضيات | العيياء | التيجة | المصوع | 
* | 14291409050 | حسن مجيدكصدشطل ]| تة | 24 | 6 | ST‏ | سل | 0 00 
6 | 14219140904 | حسسين احد كام سلطا | 60 | 50 | 62 | lem | O‏ 
2 اا | ml em | 65 | m‏ 
29 | 28 |8 
0 
3 
2 
3 
4 
35 1421914009044 صل ج 
6 
37 | 1421914009046 | حسين علي جسن برا | 60 | 50 | 2 | 2 | سل | 
6 | 14291400904 | حسين علي ظولشل | 60 | 29 | 34 | 50 | س 
8 | 14291409045 | حسين مهدي مدوصيج ‏ | 60 | 33 | 2ة | 50 | سا 
| 1421914009053_| حيدر جلالنجمصين | 35 | 9015 | 9619 | 9016 | 
4 | 142161008057 | حيدر رياض مصن عبد 0 | 42 | 32 | 28 | 338 | 
44 | 1421914009058 | حيدر عبد الستار جبر برام | 50 | 535 | 27 | 50 0 | 

sO | 5 | 52 | 5 كا‎ 

| 50 | 55 | 0 2 
























© | 0١81© 


6 | 1421914009061 | حيدر فلاح حسن كاظم 210 








8 ]| 1421914009063 | حيدر محمد نعمة بشارة 50 50 34 34 مكمل 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4009 رقم الصفحة من 3 إلى 8 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الرجاء المسائية للبنين 


82 لكك ETERS EE EL EIEN TT‏ 
| 1421914009068_| اود عمادموسى عبدالصين___ | 55 ] 54 | 38 | اة | س | 0 
60 | 1421914009068 _| ذو الفقار محمد علي يوس | 38 | 27 | 968 | 26 | 
51 | 9009070 _| رضايوسف دشر جير ا | 50 | 50 | 35 | 8 | س 
2 | 09071 | زين العيدين على اسماعيل شمفي__ | 50 | 7ة | 28 | 8 | طن | 
56 

97 | 142191400079 | سجاد علاء مضن ساور | 50 | 50 | 33 | 50 | طش | 
8 | 142191400080 | سجاد على حسين عيسى أ 0ة | 7 | اة | 41 | طش | 
0 | 142191400061 | سجاد على خالد عيالك ل 50 | 50 | وو | و | س 
6 | 142101400062 | سجاد عاد جار عيل 0 | وج | يو | 20 | 26 | 

6 | 142191400064 _| سجاد محمد حمداوي ترك ا | 50 | 54 | 28 | 41 | سس 
9 
63 | 1421914006069 | سراج اثير حمد محمد ا | مي | غ | 969 | 850 | 
94 
© | 142191400092 | سيف عبد كوكز شريجي | 35 | 558 | 34 | 50 | س 
66 | 1421914009093 _| سيف علي ضيدان احمد ا | مي | و2 | 22 | 34 | 






















69 7 أ ضرغام حيدر عبد الواحد راضي 
0 | 1421914009098 _| ضرغام فاضل حسن عواد 58 | 58 | 33 | 5 | همس | 0 
1 | 1421914009099 _| ضرغام فاضل سلمان فزع | 37 | 32 | 4 | 50 








2 | 1421914009101 | طه احمد حقي علوان 53 57 50 50 ناجح 210 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4009 رقم الصفحة من 4 إلى 8 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الرجاء المسائية للبنين 
2 | عباس احمد مطشر كريم | 42 | 29 | 29 | 41 ا 
74 1421914009106 عباس عبد الرزاق شعبان لطيف 
75 1421914009110 عباس علي ناصر مناحي 
6 | 1421914009111 | عباس فاضل دريبي شحل | 5 | 34 | 50 | 4 | مل | 
7 | 1421914009112 | عباس ناصر عيسى جبر | 50 | خس | 9614 | 39 | 
8 | 1421914009114 | عبد الكاظم عبد الله لافي حسن | 5 | 50 | 40 | 61 | مل | 0 
3 3 . 











2 
83 | 142114009120 | على حسن عبد الهدى اصد | بي | 56 | ٠‏ | 46 | س 
4 | 2914009129 | على صن علي قف ا | 50 | 2 | 29 | 63 | عسل | 

5 | 1420514009130 | على هين على كط ا | 34 | 27 | 22 | 28 000 
86 | 2114009132 | على حسين يشير عزيز ا | 50 | 80 | 27 | 7 
7 | 142014009135 | على حسين كظم ظليف ‏ | غ | 25 | 9019 | aA‏ 
8 | 142014009136 | على يدر صااج على ا | 39 | 22 | 33 | 0050| 
8 | 14215140091377 | علي حيدر عباس خريجة ‏ | 5 | 61 | 30 | ow | a1‏ 
90 
| 1421914009140 | علي خليل حسين خير لله 0 | 34 | 25 















2 | 1421914009141 | علي داود سلمان عبد الحسين ا | 52 | 50 | 41 | 5 | مل | 08 

3 | 1421914009145_| علي عامر عبد الحسين سندال 0 | 50 | %3 | 24 | 29 | 

4 | 1421914009147 | علي عباس محمدرجيل | 50 )| 27 | %7 | 33 _ 

5 | 1421914009149 | علي عبد الوهاب جابر ناه | 37 | 21 | %9 | 24 _ 
0 


6 | 1421914009150 | علي عدي حاتم كاظم 5 27 50 50 مكمل 0 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4009 رقم الصفحة من 5 إلى 8 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الرجاء المسائية للبنين 


ERS EEC BEC OECD كك اك لق‎ gE. 

| 21914009152 | على غيدان خوام ناصر ________ ]| 55 | 2ة | 2 | وو | س | م 
8 | 21914009154 _| على قصي جوادحسين______ | 50 | 5ا | 24 | 21 

0 | 1421914009155 _| على قيصر علي وادى ا | 2ي | 7018 | 22 | 23 


120 14219140017 محمد رحيم طعمة 0 مكمل 0 














© | | 0| © ojo 


© 






















برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4009 رقم الصفحة من 6 إلى 8 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الرجاء المسائية للبنين 


STATE ORC DTD IEC IED STO. 




























6 | 1421914009206 | مرتضى علي خضير هجول | 50 | 34 | 50 | 69 | مل | 
7 | 1421914009208 | مرتضى مهدي كريدي حسوني __| 50 | 38 | 50 | 50 | مل | 0 
8 | 1421914009210 | مسلم عجيل شايع محمد ||| 35 | 42 | 22 | 50 | 
9 ]| 1421914009211 | مصطفى ابراهيم عبد الالهحسين ___| 39 | 50 | 35 | 50 | مل | 0 
140 
1 | 1421914009214 | مصطفى جبر حسين علي | 50 | 50 | 33 | 20 | مسل | 0 
2 | 1421914009216 | مصطفى حمادي جبار حمادي _____| 55 | 81 | 38 | 62 | مىل | 
143 | 17 1 لازق 50 | 5 | 2 و ص 0 
4 | 1421914009218 | مصطفى طالب خليل حطحوط %17 

برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 4009 رقم الصفحة من 7 إلى 8 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الرجاء المسائية للبنين 


3 | 1421914009245 | يوسف حسين خير الله ۴ د 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 4009 رقم الصفحة من 8 إلى 8 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الرجاء المسائية للبنين 


= اشية دنر 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


